人 (平成 29 年 10 月 20 日 現在 ) 









i 出自 叶 等 の 状況 て 、 お 知ら は し ます 。 (市 町 村 ご と に 最 
自粛 要請 等 を う 国 の 基準 仁 は 100 ペ ベクレル /Kg と が っ て いま す 。 


ン 
ラ 測 定 済み 


ケ っ 品目 









ハナ ビラ ダケ 
8 月 29 日 
基準 値 以下 





OO ダ 
〇 月 A 日 ヲ 測定 日 
ェ 汗 通 人 状況 | 
3 レル /kg - 1 目 1 


軽米 町 し 
BN 
9 月 2 1 日 
































a i 二戸 市 基準 値 以下 
| | 失神 市 町村  !- 人 た 戸 和 13 ペク レル /ke) 
上 9 月 26 日 
指示 、 県 出荷 TR 






基準 値 以下 

等 自粛 要請 対 (7.7 ベ クレ ルッ 8 月 24 日 

象 市 町 村 。 基準 値 以下 
の 検出 



















































『 
八幡 平 市 基準 値 以 下 て 5 マツ タケ 
不 検出 8 月 29 日 
に 直 
ハタ ケシ メジ る 5 検出 
9 月 28 日 
基準 値 以下 葛巻 町 
る マツ タケ 
岩手 町 2 
セン ボン シメ ジ 基準 値 以下 





不 検出 、、* 


5 岩泉 町 


8 月 23 日 
基準 値 以 下 
(7.0 ベ クレ ル /kg) 

















マツ タケ 

9 月 21 日 5 
基準 値 以 下 2 ピノ 
(8.6 ベ クレ ル /kg) =: 



































基準 値 5 ナラ タケ 
3 SS 不 検 出 9 月 21 日 
0 基準 値 以 下 
基準 値 以下 (7.9 ペ クレ ル /kg) 
不 検出 、 / の 


宮古 市 
マツ タケ 
8 月 24 日 
基準 値 以下 
不 検出 





山田 町 
EG 
9 月 8 日 
基準 値 以下 













西 和賀 町 


ナラ タケ 
9 月 12 日 
基準 値 以 











ハタ ケシ メジ 
9 月 21 日 
基準 値 以下 、・ 


不 検出 で ら 


スギ ヒラ タケ 
9 月 12 日 > 
基準 値 以 下 
(9.7 ベ クレ ル /kg) 


